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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat sommige ouderen veel langer dan de maximaal 
aanvaardbare wachttijd van zes weken moeten wachten op een plek in 
een verpleeghuis; 

overwegende dat de gemiddelde wachttijd vijf maanden en twee weken 
is; 

van mening dat het onwenselijk is dat duizenden ouderen met dementie 
of fysieke beperkingen maandenlang op wachtlijsten staan; 

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe groot de groep van ouderen op 
een wachtlijst is en voor hen in overleg met zorgverzekeraars en zorgaan¬ 
bieders op zoek te gaan naar passende oplossingen zodat mensen niet 
langer dan zes weken hoeven te wachten op een plek in het verpleeghuis, 
en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar 2016 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Bergkamp 

Agema 
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